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PLAN 

OBSERVATION CLINIQUE 


KTAT CIVIL : 

Norn et prenom, age, origine rupli ic| uv si pnrlieulnrite 
epidemiologique coniine tic In region, profession 
si u metier a risque » 

Motif ile consultation : eelui ci sera etubli hien sur upres avoir rolesu 
tons les elements anamnestiques et physiques voire para eliniques. 

Ainsi on ehoisira ce dernier sur lies crilcres tie gravite, association 
syndromique, ilonnee objective physique on para clinique : motif rapporte 
par le patient. 

« En general le patient pose tin pro hi erne diagnostic et/ott fit crape utiqne 
et toujours p reviser le conte.xte clinique : 

Urgence, hospitalise, suivi on umhulatoire » 

ANTECEDENTS : 

\ accination pour les patients availt pu hcncficicr des programmes 
uationuux lie vaccination 

r l*liv.sioti>»itiites : 

> .Medically : 

Preciser chaque pathologic et no rctenir que eelle bien etablie 
avec explorations et documents, donner toutes les informations 
conccrnnnl la topographic 1‘cvolutivite de I'afrection (uctivitc, 
gravite, complication), traitement, suivi, etlets sccondaircs du 
t ra i teuton t. 

* Chirur»icaux ; 

Type d’intervention, suites operatoires, verifier la bonne 
indication du geste. 

^ Reeliercher les faeteurs toxiques et les allergies. 

^ Rcchcreher la prise medieamen tense et evenluelle intolerance a un 
medicament. 

ANAMNlvSK : 


Reeueillir toutes les informations selon un plan systematise : 
• digestifs : de la houehe-- 


extra digestifs : de la fete 


w Panus 
-► aux pieds 


* goneraux ; variation poids(aniaigrissemenl on prise 
pimderale), fievre ; asthenic, uppetit, sueurs. 


facadml6@gmail.com 


Participez a "Q&R rapide" pour mieux preparer vos examens 


Participez aux forums 















Sur: www.la-faculte.net 


Espace E-learning pour apprentissage gratuit online 


Pour utilisation Non-lucrative 


Anris cc recoil « construin' » unc hlsloirc ollni(|iio <|tii « ticno 
delimit » ilc ntanicre liicrarcltisee ot cliroiiuln K li|ne 1 trnvi.il (1 analyse, 

■I' ill tci|>l'0 IK lion Ot ilc synthiso suns tonir compte do In systematisation 
sGiniologique initiate de rannmnese. 

fxamen physique 

Kviinon (jcncrnl: poiils, tnillo, IIMI ot deficit pmidiral on plus lies 

mitres pummel res do Fetal general. ... 

Exameii physique certes emu plot mu is on insistuiil sur los clcmcn s 
import nuts qui nous inl'orment sur los consequences du symptomc mi de 
In inn Indio sur riiomeoslnsic (rotenlissomont general ot signes de 
desyd rotation), signes d'evolutivite (gravitc ot complication) orjontntion 

losioundlo. , , 

I* !C priori to : -Appreciation du retontissement general 

- Functions vilnlos 


2 imt prior 


ite : Si°nes d’orientation ot cvcntuellement evcilutivite 


CONCLUSION SYNDROM IOUE ET EV ALUATION 
CLINIQUE 1N1T1ALE : 


STRATEGIC DE PRISE EN CHARGE ET EXAMENS 
COMPLEMENTAIRES ENVISAGES r 


DEMARCHE HYEOTMETICO-DEDUCTIVE 


Gcncrnlcment 5 a 6 hypotheses, 

- Du (-) probuhle nu (+) probable 

- l>u {+) grave nu (-) grave 
Celles-ci pen vent Giro : 

. Entiles nnntoiuiqiies (Sclerose en plaques) 

. Entiles pnthologiques 

. Concepts phvsiopnthologiques (IlypoNaQ 
. Syndrome ( Syndrome d.' II IP) 

. Explication etiologiquc (I Icpnlite B) 

. Problemes psyeliologiqucs 
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DKiMANDKIt l)KS ICXAMI-NS 
I KS JDSTIKIAiN'T 


fOM PI .KM KNTA1KKS 


KN 


(Biologique * morpliologiques, pliy.si<iloRi<|iics) 


REFORM 11 LEU IVAUTRKS HYPOTHESES A 

1)ES NOUYKLLKS DON NICKS 


LA LUMIERE 


TRAITEM ENT 

A-UILAN PR Kill ERA V KITIQL'E 
Bilan tie In mnIndie : 

o Topographic tie l’ntteinte : uni locale ou niulti focaie 
o Conlcxte tie survenue : gcnetiquc, congenital ou 
sviul romitjue 

o Extension (TNM) : pour les cancers 
o Retentissement 

Bilan du malade : 

o Performans status et Ko\ nos ski . NR2 
o Facteurs tie risque et grundcs functions 
vitales rABCNM 

o Function tiu tntitoment (e\. chimio,.,.) 

B-BUTS 


*:* COR RIG Eli LES COSSEOCESCES SIR : 

■ Or go tie: 

■ Fon ft ion ; 

• Systeme: 

CORRIGER LES FACTEURS ETIOP 1 TUOGESIOCES 
(Objectifs fonthtmetUiiu-x: prevention et ctiratij) 


C-MOYENS : -lMlarmacologiques 
-instnimeutaux 
-ehinirgieaux : . eaTmseopie 
, lapnrotomie 


D-1NDICATIONS 

I 

L 
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